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Descripción General de las Mejoras de la Estacion Lynn 


Descripción General: 


* Reconstrucción y modernización de la Estación Lynn que 
incluye reparaciones estructurales necesarias y 
mejoramiento de accesibilidad. El proyecto incluye una 
nueva plataforma de isla central, escaleras, ascensores, 
marquesinas y señalización. 


e El contrato de diseño de la Estación de Lynn fue 
adjudicado a Thornton Tomasetti en 2021 por $3.1 
millones 


+ Estado: 30% Diseño Completo, progresando a 75% 
Objetivos: 


e Instalar dos ascensores en cada extremo de la 
plataforma que cumplan con los códigos de ADA, 
eliminar las barreras que bloquea la ruta de viaje y 
mejorar señalización en la estación 


* Mejorar seguridad, fiabilidad y la experiencia del cliente 


Condiciones Existentes 
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Mejoras Propuestas 


* Reemplazar los dos ascensores 
existentes para llevarlos al cumplimiento 
del código 


* Reemplazar y actualizar las escaleras 
existentes 


* Nueva plataforma central y marquesina 


e Actualizaciones de los sistemas de 
seguridad y servicios eléctricos 


* Mejorar la iluminación y la señalización 
de las estación 


Vista general existente - Lynn Station 


Próximos Pasos 


Progreso en el Diseño del Proyecto 
Alcanzar el 75% de diseño en la 
Primavera de 2022 


Identificar Fondos para la 
Construcción 


Divulgación Publica y Encuestas 


Divulgación Pública 


Visita la Página Web del Proyecto 
www.mbta.com/LynnStation 


El Público pueden registrarse para recibir 
actualizaciones por correo electrónico del 
proyecto en el sitio web. 


Correo Electrónico del Proyecto 
LynnStation(Ombta.com 
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Lynn Commuter Rail Station 


A rendering of the Lynn Commuter Rail station platform after improvements 


(March 2022) 


The Lynn Commuter Rail station on the Newburyport/Rockport 
Line is a key transportation hub for the City of Lynn and the MBTA 
bus system, We are planning significant improvements to the 
station's structure, safety, functionality, and accessibility that will 
also reduce station maintenance costs 


x* Projected completion: 2024 
* Status: 30% design 


Project Features 


We will make structural repairs and upgrades to various 
components, including the following: 


+ New platform surfaces and other platform upgrades 

+ Accessibility upgrades, including new stretcher-compliant 
elevators at both ends of the platform 
New canopies over platforms 
Track improvements 


New stairs 


Rider Benefits 


+ Full accessibility 

+ Improved functionality 

+ Improved pedestrian circulation and wayfinding 
+ Enhanced station and system safety features 


Contact Us 


For all questions and comments related to Lynn Commuter Rail 
station construction, please contact LynnStationmbta.com. 


Building a 
Better T 


As part of our $8 billion, 5- 
year capital investment 
plan, we're renovating 
stations, modernizing fare 
collection systems, 
upgrading services for our 
buses, subways, and 
ferries, and improving the 
accessibility of the entire 
system. 


Learn more 


Related 
Projects 


Chelsea Commuter 
Rail Station 

An all-new, fully accessible 
Commuter Rail station 


opened on November 15, 
2021 


View all projects 


